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COP 1: o que foi a conferência de Berlim e o Mandato de Berlim
A COP 1 foi a primeira Conferência das Partes da Convenção do Clima da ONU, em Berlim, na Alemanha, de 28 de março a 7 de abril de 1995. A principal decisão foi o Mandato de Berlim, que abriu a negociação de um novo acordo para os países desenvolvidos (UNFCCC, relatório da COP 1, FCCC/CP/1995/7). O que é uma COP está em COP.
Quadro de dados
	Dado	COP 1
	Cidade	Berlim, Alemanha (Centro Internacional de Congressos)
	Datas	28/3 a 7/4/1995
	Presidência	Angela Merkel, então ministra do Meio Ambiente da Alemanha
	Partes presentes	116, além de países observadores
	Documento final	relatório FCCC/CP/1995/7, com as decisões no adendo FCCC/CP/1995/7/Add.1
	Principal resultado	o Mandato de Berlim (decisão 1/CP.1)

Fonte: UNFCCC, FCCC/CP/1995/7.
O que foi decidido
O Mandato de Berlim (decisão 1/CP.1). A COP concluiu que os compromissos do artigo 4.2, letras a e b, da Convenção, os compromissos dos países desenvolvidos, “não são adequados”. Os países então abriram um processo para agir depois de 2000, fortalecendo os compromissos dos países do Anexo I (os desenvolvidos) por meio de “um protocolo ou outro instrumento legal”, a ser adotado na COP 3. O processo não criaria compromissos novos para os países fora do Anexo I. Para conduzi-lo, foi criado um grupo de trabalho aberto, o Grupo Ad Hoc do Mandato de Berlim (UNFCCC, decisões da COP 1, FCCC/CP/1995/7/Add.1).
Atividades implementadas conjuntamente (decisão 5/CP.1). Foi criada uma fase-piloto de projetos feitos em conjunto por países do Anexo I, que também podiam envolver, de forma voluntária, países de fora do Anexo I (FCCC/CP/1995/7/Add.1).
A sede do secretariado (decisão 16/CP.1). A COP escolheu Bonn, na Alemanha, como sede do secretariado da Convenção (FCCC/CP/1995/7/Add.1).
O que veio depois
A COP 2, em Genebra, em 1996, cobrou a aceleração da negociação aberta em Berlim: ver COP 2. O protocolo saiu na COP 3, em Kyoto, em 1997.
Você sabia?
O nome “Mandato de Berlim” foi decidido pela própria conferência, que registrou na decisão que ela passaria a ser conhecida assim (UNFCCC, FCCC/CP/1995/7/Add.1).
Termos vizinhos

	COP (link).



	Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (link).



	Protocolo de Kyoto (link).



Resumo: principais perguntas e respostas
O que foi a COP 1? A primeira Conferência das Partes da Convenção do clima, em Berlim, de 28 de março a 7 de abril de 1995.
 
 Quem presidiu a COP 1? Angela Merkel, então ministra do Meio Ambiente da Alemanha, eleita por aclamação.
 
 O que foi o Mandato de Berlim? A decisão 1/CP.1: as metas da Convenção não bastavam, e os países abriram a negociação de um protocolo ou outro instrumento legal, a ser adotado na COP 3.
 
 O Mandato de Berlim criou metas para o Brasil? Não. Ele disse que o processo não criaria compromissos novos para os países fora do Anexo I, como o Brasil.
 
 Quantos países participaram da COP 1? 116 Partes, além de países observadores, pelo relatório oficial.
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